b. docent Polit. lwowskiej, emer. naczelnik Wydz. w Ministerstwie Komunikacji, 
dyrektor Wytwórni sygnałów kolejowych 


przeżywszy lat 69, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 17 września 1931 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 9 przy ul. Straszewskiego na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w sobotę dnia 19-go b m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd nieutulona 
w żalu żona z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 21-go b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ 


JANA WOLNEGO 
Krakow, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 
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